Eirad o-Erzeug nisse 1961/1962 


FÜR RUNDFUNK, FERNSEHEN UND ELEKTRONIK 


Schichtdrehwiderstände mit und ohne Schalter, Doppel- und Tandem¬ 
schichtdrehwiderstände, Schichtdrehwiderstände für Hörhilfe, Einstell¬ 
regler und Schichtdrehwiderstände für gedruckte Schaltung, 
Fassungen für Miniatur- und technische Röhren. 









Ansicht des Hauptwerkes Sn Dorfhain 
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Typentafel für Schichtdrehwiderstände 


Typen-Nr. 

Erzeugnisse 

Belasfbc 

Kl 

fin 

arkeit (W) 

irve 

nicht lin 

Betriebssp 

Ku 

Ein 

iannung (V) 

rve 

nicht lin 

Gesamt 

drehbereich 

Grad ± 10° 

Anschlag¬ 
moment ^ 

kpcm 

0120.041 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,05 

— 

150 

- 

270 

0,5 

0120.042 

i 

Einfach-Schichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,05 

— 

150 

— 

270 

0,5 

0120.013 

Einfadi-Schichtdrehwiderstand 

0,1 

— 

200 

i 

270 

1 

0120.011 

Ei nfach-Sch ichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,1 

— 

200 

— 

270 

— - 

■ 

0120.012 

Ei nfach-Sdhichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,1 


200 


270 

i 

0120.024 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 

0.1 

0,05 

200 

150 

270 

4 

0120.021 

E i nf ach ■ Sch i chtd rehw i d e rsfa n d 
mit Anzapfungen 

0,1 

0,05 

200 

150 

270 

, 4 

0120.501 

E infach’ Sch ichtdrehwid erstand 

0,1 

0,05 

2C0 

150 

270 

4 

0120.003 

Einfadi-Schichtdr eh widerstand 
mit Schalter 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.004 

Einfach'Schicht dreh widerstand 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.000 

Einfadi-5diidi.1drehwid©rs1and 
mit Schalter f. gedr, Sdialtung 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.070 

Ei n fad Sch i chtd re hwid erstand 
mit IsoEerwsJle 

0,2 

-- 

300 ' — 

270 

2 

0120 . 050 - 

00004 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 
mit Isalierknapf 

0,2 

0.1 

300 

200 

300 

2 

0120.050 

E infach-$cb Editd reh widerstand 

0,2 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.055 - 
00002 

Einfach-Sch. ichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,2 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.052 

E infach -Sch ichtd reh wi d e rstcnd , 
mit Schalter 

0,2 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.056 - 
00002 

Einfach' Schidhtdrehwiderstand 
m'f Schalter f gedr, Schaligng 

0,2 

-- 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.512 - 
00003 
0120.512 - 
00004 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 
mit tsolierknopf 

0,3 j 

i 

1 

0,15 

400 

250 

300 

4 

0120.512 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.101 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 
mit Anzapfungen 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.514 

Doppel-Schichtdreh widerstand 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.513 

Doppel Sch ichtdreh widerstand 
mit Schalter 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 


4 





















































































































































































Größte Schalt¬ 
spannung 

(V) 

Größter 

Sdialtstrom 

(A) 

Sdialterweg ^ 

Grad 

Lange der Welfe 

Volt Hohl 

Wellendurdimesser 

Voll Hohl 

Gewidit 
pro Stück 

1 = 32 ca. g 


Seite 

mm 

mm 

mm 

mm 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,5 

nc 

22 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,5 

WJ 

22 

— 

■ — 

1 — 

' ' — 

— 

— 

— 

1 

26 


— 

— 

— 

- — 

— 

— 

1 


2ä 

v- 

— 

f! _ 

— 

— 

— 

— 

1 


26 

— 

— 

— 

12, 20, 

32 

— 

4 

— 

7 

1 

27 

-- 

— 

, — 

12, 20, 

32 

- 

— 

— 

8 

1 

27 

— 

— 

• 

— 

— 

— 

— 

4 


27 

20 

0,5 

40 

— 

— 


— 

4 


28 

20 

0,5 

40 

— 

— 


- 

3 


28 

20 

0,5 

40 

- ---! 

— 

-- 


4 


28 


■ _ 

— 

— 

; , 

— 

6 

— f 

4 


30 

— 

— 

— 

20 

— 

— 


18 


30 

— 

— 

. — 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

18 

o 

31 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 1 

20 

c 

31 

250 

1 

40 

20, 32, 

50 

— 

6 

— 

25 


32 

250 

1 

40 

20, 32, 

50 

— 

6 

— 

22 


32 

— 

— 

— 

20 

32 

— 

— 

— 

19 

3* 

34 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

19 


34 

— 

— 

— 

20, 32, 

50 

— 

6 

— 

20 

3 

35 

— 

— 

— 

— 

20, 32, 

50 

4 

8 

33 


35 

250 

1 

80 


20. 32, 

50 

4 

8 

36 


36 
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Typentalei für Schichtdrehwiderstände 


Typen-Nr. 

Erzeugnisse 

Belastbarkeit (W) 

Kurve 

lin nicht lin 

Betriebsspannung (V) 
Kurve 

lin nidit lin 

Gesamt¬ 

drehbereich 

Grad ± 10° 

Anschfag- 
moment ig 

kpcm 

0120.579 - 

00003 

0120 . 579 - 

00013 

b ---- 

Ei nfadh-Schichtdrehwid erstand 
mit Isolierknopf 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

4 

\ 

0120.579 

Einfach'Schichtdreh widerstand 

0,4 

G : 2 

J 

450 

300 

270 

12 

0120.301 

Einfach Schichtdreh widerstand 
mit Anzapfungen 

0,4 0,2 

450 

300 

270 

- —-—--— 

12 

0120.310 

Ei nfadi-Schichtdreh widerstand 

0,4 0,2 

1 

450 

300 

270 

12 

0120.311 

Einfach-Sdiichtdrehwiderstand 

mit Anzapfungen 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.578 

E i nfcrch -Sch ichfdr eh widerstand 
mit Schalter 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.350 

Einfach-Sdiiditd rehwide rstand 
mit Schiebeschälter 

0,4 

0.2 

450 

300 

270 

12 

0120.351 

E inf adv Schuchtdrehwiderstand 
mit Schalter und Anzapfungen 

0,4 0,2 

j_—-_L , ___ 

450 

300 

270 

12 

0120.320 

TanderrvSchiditd re h widerstand 

0,4 0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.321 

Tandem Sdiichfdrehwiderstand 
mit Anzapfungen 

0,4 

0.2 

450 

300 

270 

12 

0120.370 

Doppel-Sch ich Id r eh widerstand 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

,2 

0120.371 

Doppel-Schichtdreh widerstand 
mit Anzapfungen 

0,4 

0,2 

450 

,i 

300 

270 

12 

0120.360 

Doppef-$ch ichtdr eh widerstand 
mit Schalter 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.551 - 
00003 
0120.551 - 
00013 

Einfach-Schichtdreh widerstand 
mit bolierlcnopf 

0,9 

0.4 

500 

450 

270 

4 

0120.551 

Einfadi-Sdiichtdrehwiderstand 

0,8 

0,4 

500 

450 

270 

16 

0120.405 

Einfach-Sch ichldreh widerstand 

0,9 

0,4 

500 

450 

270 

16 

0120.437 

Tan dem-Sch ich tdreh widerstand 

0,8 

0,4 

500 

450 

270 

16 

* 









0120.581 

Einfach-Sch ichtdr eh widerstand 

2 

7 

500 

500 

270 

16 



, 
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Größte Schert- 

Spannung 

tV) 

Größter 

Schüllslrorn 

JA) 

Scholterweg ^ 

Grad 

Länge d( 
Voll 

rr.m 

sr Welle 

Hohl 

mm 

Wel lendur 
Voll 

mm 

xhmesser 

Hehl 

mm 

Gewicht 
pro Stück 
] — 32 co. g 

— 

— 

“ 

20 

32 

— 

— 

— 

27 

— 

“ 

“ 

12. 20. 

32, 50 


6 

1 

m 

— 

— 

— 

20, 32, 
50 

— 

6 

— 

35 

— 

— 

— 

-- 

32 F 50 

— 

70 

30 

— 

— 

— 

— 

32, 50 

— 

10 

35 

25 C 

1 

50 

20, 32, 
50 

■ 

6 

— 

38 

250 

1 

— 

32, 50 

— 

6 

— 

45 

250 

7 

— 

32, 50 


6 

— 

45 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 


6 

— 

50 

— 

— 

— 

20, 32, 
50 


6 

— 

50 

— 

— 

— 

— 

32, 50 

6 

10 

64 

i 

— 

— 

— 

32, 50 

6 

10 

70 

o 

m 

na 

7 

50 

— 

32, 50 

6 

10 

70 


' — 

— 

20 

32 

— 

— 

“ 

33 

“ 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

“ 

33 

— 

— 

— 

12. 20, 
32, 50 


6 

— 

50 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

70 









— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

48 










Größe 


Seite 


L; \ 


20 


38 


38 


39 


39 


40 


40 


41 


41 


42 


42 


43 


43 


44 


46 


46 


47 


48 


50 












































































































BESTELLUNGEN 

VON ELRADO-SCHICHTD REH WIDERSTÄNDEN 


1- Bezeichnung 

2 . Gesamtwiderstand 

3 . Kurvenform 


4 . Länge der Welle 

5 . Ausführung der Wellenenden 

6 . Bestellnummer 


Bei Döppel-Schichtdrehwiderstäriden folgt nach Angabe des Gesamtwiderstandes und der Kurvenform des Reglers R I die 
Angabe des Gesamtwiderstandes und die Kurvenform des Reglers R II, Dabei ist zu beachten, daß die Angaben für die einzelnen 
Regier von dem Regler ausgehen, der mit der Befestigungsgewindebuchse verbunden ist. Die Länge der Hohlwelle wird von 
der Montageauflageflädie aus gemessen und angegeben. Die VallweHe ist bei DoppebSdiichtdrehwiderständen 10 mm länger. 
Bei Einstellreglern oder ähnlichen Typen entfallen die Angaben über Wellenlängen und Wellenenden. 


Schichtdreh widerstand ] m 1 0120 012 

Gesamtwiderstandswert 1 M D. 

Kurvenform 1 (linear) 

Besteli-Nummer 


Schichtdrehwiderstand 100 k 2-20 A 0120,024 

Gesamtwiderstand 100 k il | 

Kurvenformat 2 (steigend exponentiell) 

Länge der Welle 1 : 20 mm 
Wellenende A 
Besteli-Nummer 


Doppelschichtdrehwiderstand 50 k 1 - 2,5 M 3-50 EF 0120.370 

Gesamtwiderstand Regler I: 50 k 12 
Kurvenform Regier J: 1 (linear) 

Gesamtwiderstand Regler II ' 2,5 M ß 
Kurvenform Regler II: 3 (fallend exponentiell) 

Länge der Hohlwelle: 50 mm 
Hohlwelfenende E, Vollweifenende F 
Besteli-Nummer 


Ta ndemschrditdreh widerstand 1 M 1 - 500 k 2-32 A 0120 . 437*00001 

Widerstandswert im Regler I: 1 Mfi 
Kurvenform im Regler II: 1 (linear) 

Widerstandswert im Regler If: 500 k LI 
Kurvenform im Regler II: 2 (steigend exponentiell) 

Länge der Welle: 32 mm 
Wellenende A 
Besteli-Nummer 

Zulässiger Gleich lauffehler: beliebig (00001) 


Tandemschichtdrehwiderstand 1 M 2x1 - 32 A 0120 - 437*00002 

Widerstands werte je 1 M il | 

Kurvenform 2 x 1 f (je linear) 

Länge der Welle: 32 mm 
Wellenende A 
Besteli-Nummer 

Zulässiger Gfeichlauffehler: 12 db (00002) 
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HEIM m ELECTR C 
Berlin C 2. Li bknechtsfraBe 14 






1 

Inlandsbezug 

Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse 

Dresden A 21 , Kipsdorfer Straße 112 

FS: 01 91 19 vekoma dsdn ■ Ruf: 3 1944 Dresden 


VEB ELEKTRO- UND RADIOZUBEHOR DORFHAIN 

Dorfhain bei Dresden • Deutsche Demokratische Republik 

Drahtwort: Elrado Dorfhain • Fernruf: Höckendorf 217/21 8/277 • Fernschreiber 01 92 47 
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Durch gute Gleichlaufgenauigkeit 

unserer Tandem-Schichtdrehwiderstände für stereofonische Anlagen 
tragen wir wesentlich zur lebensechten, plastischen Wiedergabe von 
Musik und Sprache bei. 
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Schichtdrehwiderstände 


Elrado ■ Schichtdrehwiderstände finden in ollen Zweigen der Schwachstromtechnik Verwendung, Auf 
Grund laufender Untersuchungen in gut ausgerüsteten Betriebslabors wird eine gleichmäßige Güte 
der Erzeugnisse erreicht. Es gelangen nur sorgfältig ausgewählte Materialien zur Verwendung. Wir 
exportieren in über 20 Länder. 

Die Schichtdrehwiderstände werden nach TGL 909? gefertigt deren wichtigsten Auszüge im 
folgenden wiedergegeben sind. 

Die Schichtdreh widerstände werden unter der Waren-Nu mm er 36 4814 00 geführt. 


Aufbau der Schichtdrehwiderstände 

Widerstandsplatte 

Auf ein besonders ausgelesenes Hortpapier ist eine aus Speziallacken bestehende Widerstands¬ 
schicht aufgetragen. Durch besondere Verfahren erhält die Schicht große mechanische und chemische 
Festigkeit, sowie geringes Eigen- und Drehrausdien. 

Kontaktabnahme 

Auf der Widerstandsplatte wird sie bis auf die Typen 0120.003. 0120,004, 0120.041, 0120.042 f: 
0120.501 durch eine geeignete Kontaktkohle erreicht. Die Härte der Kohlen ist so gewählt, daß ein 
Abreiben der Widerstandsbahn nicht auftreten kann. Der Abrieb der Kohle ist genügend klein. 
Damit wird der Gesamtwert der Schichtdrehwiderstände nur unwesentlich verändert. Die Kontakt¬ 
gabe zur Schleiferlötfahne wird durch zwei aufeinandergleitende, besonders ausgewählte Kantakt¬ 
werkstoffe erreicht. 

Lötanschlüsse 

Sie sind verzinnt oder galvanisch versilbert und passiviert. Soweit möglich, sind sie wie folgt ge 
kennzeichnet: 

A = Anfangslotfahne. E = Endlotfahne, S = Schleiferlotfahne, Z = Anzapfungslötfahne, 
bei Schichtdrehwiderständen mit mehreren Anzapfungen Zi: Z;.: Z*: Erdlötfahne. 

Eine Erdlotfahne ist nur bei den metallisch abgeschirmten Schichtdrehwiderständen vorgesehen. Die 
Reihenfolge der Lötfahnen ist bei der Betrachtung von der Bedienungsseite wie folgt angeordnet: 



Die Anzapfungslötfahnen Z können auch außerhalb des Bereidies der normalen lötfahnen an¬ 
gebracht werden. 


U 





















Längen der Wellen 



Die Längen der Wellen der Schichtdreh widerstände sind eine Auswahl der DIN Reihe Ra 10 und 
entsprechend der Typentafel lieferbar. Wellenausführungen werden nach TGL 8700 hergestellt. 
Dabei ist die Form A bzw. G zu bevorzugen. Bei Form D ist der Schlitz, bei Form E und F die 
Flache bei Stellung Mitte Drehbereich in Richtung Drehsicherungsnase gerichtet, 
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Zuordnung von Longen der Wellen, Budislöngen und Wellenenden 


NenngroGe 

Länge der 

Welle 1 

± 0,5 mm 

Buchslänge 

q 

+ 0.5 mm 

Welienende 

nach 

TGL 8700 

Zulässiges Drehmoment 

für das Anziehen der 

Bef e sti g u ng s m utte r 

Einfach’Sch idhfd re h widerstände 

1 

12 mm 

8 mm 

D 

30 kpcm 

20 mm 

8 mm 

A 

und 

F 

32 mm 

8 mm 

2; 3: 4; 

8; 20 

12 mm 

8 mm 

D 

50 kpcm 

20 mm 

8 mm 

A 

und 

F 

32 mm 

8 mm 0 

50 mm 

12 mm 

Doppel’Schidifdrehwiderstände mit konzentrischen Weilen 

3 

20 mm 

8 mm 

AG - J 

AE' J > 

FE ** 

60 kpcm 

32 mm 

8 mm 

50 mm 

12 mm 

4 

32 mm 

15 mm 

FG 

80 kpcm 

50 mm 

1 5 mm 

Anmerkung : 

1J SchEchtdrehwSderstände in, Tandemausführiing werden mit einer Buchslänge 
q = 12 mm geliefert. 

2) Der erste Buchstabe bezeichnet dos Ende der Voltwelle, der zweite das 
der Hohlwelle, 
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Befestigung und Buchsausführung 
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Befestigungsloch 




Befestigungstoch 
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Schalter 


Bezüglich der verwandten Schalter verweisen wir auf di© entsprechenden Typenblätter. Die Schalter 
werden laufend auf Zuverlässigkeit geprüft und müssen nach TGL 9099 mindestens 10000 Doppel¬ 
schaltungen gewährleisten. 


Gesamtwider Stands werte Unser Fertigungsprogramm sieht folgende Widerstandswerte vor: 


Q 

100 

250 

500 







k Q 

1 

2,5 

5 

10 

25 

50 

100 

250 

500 

M Q 

1 

2,5 

5 

10 







Schichtdrehwiderstände mit nichtlinearer Regelkurve sind ab 1 k Q lieferbar. 

Toleranz des Gesamtwertes 

Die Toleranz des Gesamtwertes beträgt ± 20 %■ Für Kurven mit Anzapfungen sind andere 
Toleranzen gültig. 


Betriebsspannung 

Die Betriebsspannung läßt sich für jede Nenngröße aus der Nennlast und dem Gesamtwiderstands- 
wert errechnen, sie darf folgende Werte nidit überschreiten : 


Nennlast ji 
0,03 

n Watt 

0,05 

0,1 

0,15 

0.2 

0,3 

0,4 

[ 

0,8 

1 

2 

Höchstzulä 

100 

sfjige Belrh 

150 

abssparwur 

200 

ig in Volt 

250 

300 

400 

r 

450 

500 

1 

500 

500 


Allgemeine 

Begriffe 



Dreh bereich des Schieifers 
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Nennlast 

Nennlast ist die Belastbarkeit, für die der Schichtdrehwiderstand bemessen und gebaut ist. 
Sie ezieht sich auf eine bestimmte Bauelemente-Umgebungstemperatur. 

R egel kti rve 

Die Regelkurve gibt an, wie sich der Widerstandswert in Abhängigkeit von der Drehbewegung 
der im Uhrzeigersinn (von der Bedienungsstelle gesehen) gedrehten Welle ändert, 


Anfang san schlag wert R 

Der Anfangsanschlagwert ist der WidersLandswert zwischen der Anfangslötfahne A und der 
Schfeiferlötfahne S in der Anfangsstellung des Schleifers. 

Eddanscklngwert R. 

Der Endanschlagwert ist der WidersLandswert zwischen der Endlötfahne E und der Schleifer- 
lötfahne S in Endanschlagstellung des Schleifers. 

Anfangsweg Ä w 

Der Anfangsweg ist der Weg, den der Schleifer zurücklegt, um von der Anfangsanschlagstel¬ 
lung auf die Regelbahn zu gelangen. Bei Vorhandensein eines Dreh sch öfters ist der Schalter¬ 
weg hinzuzurechnen. Innerhalb des Anfangsweges darf der Widerstandswert den Anfangs¬ 
springwert nicht überschreiten. 

End weg E w 

Der Endweg ist der Weg, den der Schleifer nach dem Verfassen der Regeibahn bis zur End¬ 
anschlagstellung zurücklegt. 

Anfangsspringwert R Ä 

Der Anfangsspringwert ist der Widerstandswert, der nach Zurücklegen des Anfangsweges 
zwischen der Anfangslötfahne A und der Schleiferiolfahne S liegt 

Endspriitgwert R £ 

Der Endspringwert ist der Widerstandswert, der zu Beginn des Endweges zwischen der 
Schleiferlötfahne $ und der Endiötfahne E Hegt. 

Gesamtwiderstardswert R 

Der Gesamtwiderstandswert ist der Widerstandswert zwischen AnfangsJötfahne A und End¬ 
iötfahne E bei Anschlagsteflung des Schleifers am niederohmigen Ende. 

Nennwiderstand R M 

Widerstandswerb welcher für die Anwendung und Dimensionierung als Rechengrundtage 
dient. Er ist unter Einbeziehung der Ausfieferungstoleranzen identisch mit R 

Übergangs wert R ü 

Der übergangswert ist der kleinste Widerstandswert zwischen Anzapflotfahne Z u, Schleifer¬ 
lötfahne S. 


Anzapfungswiderstand R^ 

Der Anzapfungswiderstand ist der Widerstandswert zwischen Anfangsiötfahne A und den 
Anzapfungslatfahnen Z (Z*; Z £ \ Z. t ). 
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Form der Regelkurve 

Kurven 

{Kennziffer) 


1 

linear 

2 

steigend exponentiell 

3 

fallend exponentiell 

6 

zweimal linear {überblender) 

7 

zweimal exponentiell (Überblender) 

8 

mit 1 Abgriff bei 60-80% des Drehbereiches 

9 

mit 1 Abgriff bei 40—60% des Drehbereiches 

10 

mit 1 Abgriff bei 20—40% des Dreh bereich es 

11 

mit 2 Abgriffen 

1. Abgriff bei 30—50% und 2. Abgriff bei 50-70% des Drehbereiches 

12 

linear mit 3 gleichmäßigen über dem Drehbereich verteilten Abgriffen 

Anmerkung 



Bei ScMehtdrehwiderständen mit Drehsehalter verringert sieh der Regelbereich, so daß der 
gezeichnete Kurvenverlauf erst nach dem Scholterweg beginnt 
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Kurvenform 
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Vorbildliche soziale Einrichtungen ermöglichen den Werktätigen 
Entspannung und Erholung 
























